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Autorske prava a ochranne 
znamky 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Informacle v tomto dokumente mozu 
byf bez upozomenia zmenene. 
Reprodukovanle, uprava alebo 
preklad bez predchadzajuceho 
pi'somneho suhlasu su zakazane s 
vynlmkou pn'padov povolenych 
autorskym zakonom. 

Upozornenie 

Jedine zaruky na vyrobky a sluzby 
spolocnosti Hewlett-Packard su 
uvedene v specialnych zarucnych 
vytilaseniach dodavanych s tymito 
vyrobkami a sluzbami. Zladne 
Informacle v tomto dokumente sa 
nemozu chapaf ako podklad pre 
dalsiu zaruku. Spolocnosf Hewlett- 
Packard nebude zodpovedna za 
technlcke alebo redakcne chyby 
alebo nedostatky v tomto texte. 
Spolocnosf Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. nebude 
zodpovedna za nahodne alebo 
nasledne skody suvislace alebo 
vzniknute v suvlslosti s vybavenim, 
vykonom alebo pouzi'vanim tohto 
dokumentu a programoveho 
materlalu, ktory popisuje. 

Ochranne znamky 

Vlastm'kom slovneho oznacenia HP, 
loga HP a oznacenia PhotoSmart je 
spolocnosf Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Logo Secure Digital je ochranna 
znamka asoclacle SD Association. 
Microsoft a Windows su registrovane 
ochranne znamky spolocnosti 
Microsoft Corporation. 
CompactFlash, CF a logo CF su 
ochranne znamky asoclacle 
CompactFlash Association (CFA). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO a Memory Stick 
PRO Duo su ochranne znamky alebo 
registrovane ochranne znamky 
spolocnosti Sony Corporation. 
MultiMediaCard je ochranna znamka 
spolocnosti Infineon Technologies AG 
of Germany a licencia na jej 
pouzfvanie je poskytnuta asociacii 
MMCA (MultiMediaCard Association). 
xD-Picture Card je ochranna znamka 
spolocnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., 
Toshiba Corporation a Olympus 
Optical Co., Ltd. 



Mac, logo Mac a Macintosh su 
registrovane ochranne znamky 
spolocnosti Apple Computer, Inc. 
Slovne oznacenie a loga Bluetooth 
patria spolocnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a spolocnosf Hewlett-Packard 
Company ich pouzi'va len na zaklade 
licencie. 

PictBridge a logo PictBridge su 
ochranne znamky asoclacle Camera 
& Imaging Products Association 
(ClPA). 

Ostatne znacky a ich vyrobky su 
ochranne znamky alebo registrovane 
ochranne znamky ich pn'slusnych 
vlastnikov. 

Softver zabudovany v tiaciarni sa z 
casti zaklada na praci spolocnosti 
Independent JPEG Group. 
Autorske prava na niektore fotografie 

V tomto dokumente si ponechavaju 
ich povodni vlastnici. 

Identifikacne ci'slo 
homologizacie modelu 
VCVRA-0508 

Pre potreby iiradnej identifikacie je 
produkt oznaceny cislom 
homologizacie modelu. Ci'slo 
homologizacie modelu tohto vyrobku 
je VCVRA-0508. Nezamienajte toto 
homologizacne cislo s marketingovym 
nazvom (tiaciarefi HP PhotoSmart 330 
series) alebo cislom vyrobku 
(Q6377A). 

Informacle o bezpecnosti 

V zaujme predchadzania 
nebezpecenstvu popalenia alebo 
poranenia elektrickym prudom vzdy 
dodrziavajte zakladne bezpecnostne 
opatrenia. 

A Upozornenie Tento 
vyrobok nevystavujte na 
dazd alebo inemu 
posobeniu vlhkosti. 
Predidete poziaru alebo 
nebezpecenstvu poranenia 
elektrickym prudom. 

• Dokladne si prestudujte pokyny 
na instalaciu prilozene k tiaciarni. 

• Zariadenie pripajajte iba k 
uzemnenym elektrickym 
siefovym zasuvkam. Ak neviete, 
ci je zasuvka uzemnena, 
obrafte sa na kvalifikovaneho 
elektrotechnika. 



• Dodrziavajte vsetky 
upozornenia a pokyny 
vyznacene na vyrobku. 

• Pred cistem'm odpojte vyrobok 
zo siefovej zasuvky. 

• Neinstalujte ani nepouzfvajte 
vyrobok v bifzkosti vody alebo 
ked' ste mokri. 

• Instalujte vyrobok bezpecne na 
stabilnom povrchu. 

• Instalujte vyrobok na 
chranenom mieste, kam nikto 
nemoze sliapnuf alebo 
zakopniif o napajaci kabel a 
kde sa napajaci kabel neposkodf. 

• Ak vyrobok nepracuje beznym 
sposobom, pozrite si informacle 
o rieseni problemov v 
elektronickom pomocnikovi pre 
tiaciaren HP PhotoSmart. 

• Vo vniitri tiaciarne nie su zladne 
sucasti, ktore by pouzivatel' 
mohol opravovaf. Servis 
prenechajte kvalifikovanym 
odbornikom. 

• Pouzfvajte v dobre vetranych 
priestoroch. 



Informacie tykajuce sa 
zivotneho prostredia 

Spolocnosf Hewlett-Packard sa 
zavazuje dodavaf kvalitne vyrobky, 
ktore setria zivotne prostredie. 

Ochrana zivotneho prostredia 

Konstrukcia tejto tiaciarne ma 
niekol'ko vlastnosti, ktore minimalizuju 
dopad na zivotne prostredie. Dalsie 
informacie ziskate na webovej 
stranke venovanej zavazkom 
spolocnosti Hewlett-Packard v oblasti 
octirany zivotnetio prostredia na 
adrese www.hp.com/tipinfo/ 
globalcitizenstiip/environment/. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobok neprodukuje ziadne 
vyznamne mnozstvo ozonu (O3). 

Pouzivanie papiera 

Tento vyrobok je vhodny pre pouzitie 
recyklovanetio papiera podl'a normy 
DIN 19309. 

Plasty 

Plastove casti s timotnosf vacsou ako 
24 gramov (0,88 unce) su oznacene 
podl'a medzinarodnych noriem, ktore 
zjednodusuju identifikaciu plastov pre 
ucely recyklacie po skonceni 
zivotnosti tiaciarne. 

Udajove listy o bezpecnosti 
materialov 

Udajove listy o bezpecnosti 
materialov je mozne ziskaf z 
webovycti stranok spolocnosti 
Hewlett-Packard na adrese 
www.hp.com/go/msds. Zakaznici bez 
pristupu k Internetu sa mozu spojif so 
Strediskom sluzieb pre zakaznikov 
spolocnosti HP. 

Program recyklacie 

Spolocnosf Hewlett-Packard poniika 
stale vacsie mnozstvo programov 
vratenia a recyklacie vyrobkov v 
mnohych krajinach a spolupracuje s 
najvacsi'mi strediskami pre recyklaciu 
elektroniky na svete. Spolocnosf 
Hewlett-Packard setri zdroje 
opatovnym predajom svojich 
najobl'ubenejsich vyrobkov. 
Tento vyrobok znacky HP obsahuje 
olovo V spajke, ktore moze vyzadovaf 
zvlastne spracovanie po skonceni 
zivotnosti vyrobku. 

Ddlezita informacia o recyklacii pre 
zakaznikov z krajin Europskej unie: 

V zaujme zachovania zivotneho 
prostredia musf byf tento vyrobok po 



skonceni jeho praktickej zivotnosti 
recyklovany v sulade so zakonom. 
Nizsie uvedeny symbol oznacuje, ze 
vyrobok sa nemoze likvidovaf spolu s 
beznym odpadom. V zaujme spravnej 
regeneracie a likvidacie vrafte 
vyrobok na najblizsie schvalene 
miesto zberu. Viae informacif o 
vrateni a recyklacii vyrobkov 
spolocnosti Hewlett-Packard najdete 
na stranke: www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/ 
index.html. 
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HP PhotoSmart 330 series 



1 Uvod 



Dakujeme, ze ste si kiipili tiaciaren HP Photosmart 330 series! Tato nova kompaktna 
fotograficka tiaciaren vam umozni tiacit' nadherne fotografie s pocitacom aj bez 
pocitaca. 

Zdroje d'alsich informacii 

Nova tiaciaren sa dodava s nasledujucou dokumentaciou: 

• Instalacna prirucka: Tiaciaren HP Photosmart 330 series sa dodava s pokynmi 
na instalaciu, v ktorych je vysvetlena instalacia tiaciarne a softveru tiaciarne. 

• Pouzivatei'ska prirucka: Pouzivatel'ska prirucka pre tiaciaren HP Ptiotosmart 
330 series popisuje zakladne funkcie tiaciarne, vysvetl'uje pouzivanie tiaciarne 
bez pripojenia k pocitacu a obsahuje informacie o rieseni problemov s hardverom. 

• Referencna prirucka: Referencna prirucka pre tiaciaren HP Photosmart 330 
series ]e prirucka, ktoru prave citate. Obsahuje zakladne informacie o tiaciarni 
vratane informacii o nastaveni, obsluhe, technickej podpore a zaruke. Podrobne 
pokyny najdete v Pouzivatel'skej prirucke. 

• Pomocnik pre tiaciaren HP Pliotosmart: Elektronicky pomocnik pre tiaciaren 
HP Photosmart popisuje pouzivanie tiaciarne s pocitacom a obsahuje informacie 
o rieseni problemov so softverom. 

Po instalovani softveru tiaciarne HP Photosmart do pocitaca (podrobnejsie informacie 
najdete v casti Instalacia softveru) pouzite na zobrazenie elektronickeho pomocnika 
nasledujuci postup: 

• Na pocitaci so systemom Windows: V ponuke Start kliknite na polozky 
Programy (v systeme Windows XP kliknite na polozku Vsetky programy) > HP 
> Photosmart 330, 380 series (Tiaciaren Pliotosmart seria 330, 380) > 
Pliotosmart Help (Pomocnik pre tiaciaren Photosmart). 

• Na pocitaci Macintosh: V aplikacii Finder (Vyhl'adaf) vyberte moznost' 
(Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre pocitac Macintosh) a potom vyberte polozku 
Library (Kniznica) > (Pomocnik tiaciarne HP Photosmart pre Macintosh). 

Obsah balenia 

Balenie tiaciarne obsahuje: 

• Tiaciaren HP Photosmart 330 series, 

• Instalacnu prirucku pre tiaciaren HP Pliotosmart 330 series, 

• Referencnu prirucku pre tiaciaren HP Photosmart 330 series, 

• Disk CD so softverom tiaciarne HP Photosmart 330 series (v niektorych krajinach 
alebo oblastiach to moze byt' viae diskov), 

• Disk CD s Pouzlvatel'skou priruckou, 

• Vzorku fotografickeho papiera a indexove karty, 

• Trojfarebnu tiacovu kazetu HP, 

• Zdroj napajania (zdroje napajania mozu mat' rozny vzhl'ad alebo d'alsl napajaci 
kabel). 

p3Mw> Poznamka Obsah balenia sa moze v jednotlivych krajinach alebo oblastiach 
1=-/^ llsif. 
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Kapitola 1 



Prehrad tiaciarne 




Predna strana tiaciarne 



1 


Oviadaci panel: Sluzi na oviadanie zakladnych funkcif tiaciarne. 


2 


Vystupny zasobnik (zatvoreny): Po otvoreni zasobnika mozete tiacit', zasunut' do 
tiaciarne pamat'ovu kartu alebo pripojit' kompatibilny digitalny fotoaparat, pripojit' zariadenie 
HP iPod alebo ziskat' pristup k tiacovej kazete. 




Vnutorna predna strana tiaciarne 



1 


Vstupny zasobnik: Do vstupneho zasobnika sa vklada papier. 


2 


Nastavec vstupneho zasobnika: Vytiahnutim sa podoprie papier. 


3 


Priecna vodiaca lista: Posunutim vodiacej listy na sirku viozeneho papiera sa nastavi 
spravna poloha papiera. 


4 


Port pre fotoaparat: Sluzi na pripojenie digitalneho fotoaparatu s rozhranim PictBridge, 
volitel'neho adaptera pre bezdrotove pripojenie tiaciarne HP Bluetooth alebo zariadenia 
HP iPod. 


5 


Zasuvky pre pamat'ove karty: Tieto zasuvky sluzia na zasunutie pamat'ovych kariet. 
Dalsie informacie najdete v casti Zasunutie pamat'ovych kariet. 


6 


Dvierka priestoru pre tiacovu kazetu: Otvaraju sa pred zasunutfm alebo vybratim 
tiacovej kazety. Dalsie informacie najdete v casti Informacie o tiacovych kazetach. 


7 


Vystupny zasobnik (otvoreny): Do vystupneho zasobnika sa ukladaju vytlacene fotografie. 
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Zadna strana tiaciarne 



1 



Port USB: Tento port sa pouziva na pripojenie tiaciarne k pocitacu alebo k digitalnemu 
fotoaparatu HP pre priamu tiac. 



2 Konektor pre napajaci kabel: Do tohto konektora sa pripaja napajaci kabel. 



Kontrolky 

1 



Kontrolka oviadacieho panelu: Ked' je tiaciaren zapnuta, svieti neprerusovane zelene 
svetlo. Blikajuce zelene svetio signalizuje priebeh tiacovej ulohy. Blikajuce cervene svetio 
signalizuje, ze tiaciaren vyzaduje pozornost' pouzfvatel'a. 

Kontrolka pamat'ovej karty: Kontrolka svieti neprerusovanym zelenym svetlom, ked'je 
tiaciaren pripravena na viozenie alebo vybratie pamat'ovej karty. Ked' sa pamat'ova karta 
pouziva, kontrolka blika zelenym svetlom. Blizsie informacie najdete v casti Zasunutie 
pamat'ovych kariet. 
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Kapitola 1 




Oviadaci panel 



1 


Zapnut' alebo vypnut': Sluzi na zapnutie alebo vypnutie tiaciarne. 


2 


TIacidIo pre tiac ulohy: Stiacenim tiacidia sa vytlacia fotografie vybrate na pamat'ovej karte. 


3 


TIacidIo odstranenia: Stiacenim tiacidia sa odstrani al<tualne vybrata fotografia z 
pamat'ovej l<arty. 


4 


Tiacidia pre vyber fotografie: Sipky umoznuju posuvanie vo fotografiach na pamat'ovej 
karte alebo navigaciu v ponukach tiaciarne. Stiacenim tiacidia sa vyberie fotografia 
alebo moznosf ponuky. 


5 


Obrazovka tiaciarne: Zobrazenie fotografii a ponuk. 


6 


TIacidIo zrusenia akcie: Stiacenim tiacidia sa zrusi vyber fotografii, opusti ponuka alebo 
zastavi prebiehajuca akcia. 




Obrazovka v stave necinnosti 



1 



Ukazovatel' stavu baterie: Zobrazuje urovefi nabitia vnutornej baterie tiaciarne 
HP PhotoSmart (ak je instalovana). 

Ikona baterie s uplne vyplnenou vnutornou cast'ou signalizuje uplne nabitu bateriu. Pocas 
pouzivania baterie rozsah vyplne ikony priblizne signalizuje uroven nabitia baterie. 

Ikona blesku zobrazena nad ikonou baterie signalizuje, zeje pripojeny zdroj napajania 
tiaciarne a bateria sa nabija. Ikona zasuvky, ktora sa zobrazi, ked' je bateria uplne nabita, 
signalizuje, ze v pripade potreby sa napajaci kabel moze odpojit' a tiaciarefi moze pouzivat' 
na napajanie bateriu. 

Podrobnejsie informacie o bateriach najdete v pokynocti prilozenych k bateriam. 



Kontrolka urovne atramentu: Zobrazuje mnozstvo atramentu v tiacovej kazete. 
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Obrazovka vyberu fotografie 



1 


Policko vyberu: Po vybere fotografie je policko zaciarknute. 


2 


Kopie: Zobrazenie poctu kopii aktualnej fotografie, ktore sa vytlacia. 


3 


Videoklip: Tato ikona sa zobrazi iba vtedy, ked' sa na obrazovke tiaciarne zobrazuje 
videoklip. 


4 


Poradove cislo: Zobrazenie poradoveho cisia aktualnej fotografie a celkoveho poctu 
fotografii na viozenej pamat'ovej karte. 




Priestor pre vnutornu bateriu 



1 



Dvierka priestoru pre bateriu: Po otvoreni tychto dvierok na spodnej strane tiaciarne sa 

moze nainstalovat' volitel'na vnutorna bateria tiaciarne HP PhotoSmart. 

Volitel'na vnutorna bateria tiaciarne HP PhotoSmart (Model Q5599A): Uplne nabita 

bateria ma dostatok energie na vytlacenie priblizne 75 fotografii. Bateriu si musite kupit' 

samostatne. 



Priestor pre vnutornu bateriu: Do tohto priestoru sa vklada volitel'na vnutorna bateria 
tiaciarne HP PhotoSmart. 

TIacidIo na otvorenie dvierok priestoru pre bateriu: Posunutim tiacidia sa uvol'nia 
dvierka priestoru. 
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Kapitola 1 

Dostupne pnslusenstvo 

Pre tiaciaren HP Photosmart 330 series je k dispozicii niekol'ko druhov prislusenstva, 
ktore umoznuje prenasat' tiaciaren a tiacit' kdekoi'vek a kedykoi'vek. Vzlil'ad 
skutocnelio prislusenstva sa moze lisit' od zobrazenia na obrazku. 



Nazov prislusenstva 



Popis 




Vnutorna bateria tiaciarne 
HP Photosmart 




Napajaci adapter tiaciarne 
HP Photosmart do automobilu 




Vnutorna bateria tiaciarne 

HP Photosmart umoznuje zobrat' 

tiaciaren so sebou vsade, kam idete. 



Napajaci adapter tiaciarne 
HP Photosmart do automobilu sa pripaja 
do zasuvky v automobile a umozfiuje 
ziskat' zaiozny zdroj energie na 
nabijanie volitel'nej vnutornej baterie 
viozenej v tiaciarni HP Photosmart. 



Lahka, pevna taska na kompaktne 
tiaciarne HP Photosmart sluzi na 
bezpecne prenasanie a ochranu 
tiaciarne a prislusenstva na cestach. 



Taska na kompaktne tiaciarne 
HP Photosmart 




Adapter pre bezdrotove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth® 



Adapter pre bezdrotove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth ® sa pripaja do 
portu pre fotoaparat na prednej strane 
tiaciarne. Umoznuje pouzivat' 
technologiu bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth pre tiac. 



Ponuka tiaciarne 

Ponuka tiaciarne obsahuje mnozstvo funkcii na nastavenie predvolenych hodnot, 
oviadanie kvality tiace a pouzivanie zvlastnych efektov. 
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Pouzitie ponuky tiaciarne 

1 . Ak je V tiaciarni pamat'ova karta, vyberte ju. 

2. Stiacenim tiacidia ^ alebo ^ na oviadacom paneli tiaciarne otvorte ponuku 
tiaciarne. 

Pohyb V ponuke tiaciarne 

• Pomocou tiacidiel ^ a sa mozete posuvat' v moznostiach ponuky zobrazenych 
na obrazovke tiaciarne. Polozky ponuky, ktore nie su k dispozicii, sa zobrazuju v 
sivou farbou. 

• Stiacenim tiacidia OK otvorite ponuku alebo vyberiete moznost'. 

• Stiacenim tiacidia zrusenia akcie sa opusti aktualna ponuka. 

Struktura ponuky tiaciarne 

• Print Options (Moznosti tiace) 

- Panoramic photos (Panoramaticke fotografie): Tuto moznost' vyberte, ak 
chceteOn (Spustif) alebo Off (Vypnuf) (predvolene nastavenie) 
panoramaticku tiac. Vyberom moznosti On (Spustif) sa vytlacia vsetky 
vybrate fotografie s pomerom stran 3:1. Fred spustenim tIace viozte do 
zasobnika papier vel'kosti 10 x 30 cm. Po vybere fotografie je plocha, ktora 
sa vytlaci, vyznacena zelenym orezavaclm ramcekom. Po zapnuti tejto 
moznosti nie su d'alsie polozky v ponuke Print Options (Moznosti tIace) k 
dispozicii. Vyberom moznosti Off (Vypnuf) sa vytlacia fotografie s 
normalnym pomerom stran 3:2. Rezim panoramatickej tIace nie je 
podporovany pri priamej tiaci z fotoaparatu s rozhranim PictBridge pomocou 
kabia USB. 

- Photo stickers (Fotograficke samolepky): Tuto moznost' vyberte, ak 
chcete On (Zapnuf) alebo Off (Vypnuf^ (predvolene nastavenie) tIac 
fotografickych samolepiek. Vyberom moznosti )n (Zapnut sa vytlaci 16 
fotografil na jednej strane. Ak chcete tiacit' samolepky, viozte do zasobnika 
specialne medium so samolepkami. Po zapnuti tejto moznosti nie su d'alsie 
polozky V ponuke Print Options (Moznosti tIace) k dispozicii. Ked' chcete 
tiacit' pomocou jedneho z normalnych rozlozeni, vyberte moznost' Off 
(Vypnuf). 

- Print passport photos (Tiac pasovych fotografii): Tuto moznost' vyberte, 
ak chcete On (Zapnuf) alebo Off (Vypnuf) (predvolene nastavenie) tIac 
pasovych fotografii. Vyberte vel'kost': V rezime pasovej fotografie tiaciaren 
vytlaci vsetky vybrate fotografie vo vybratej vel'kosti pasovej fotografie. 
Kazda vybrata fotografia sa vytlaci na samostatnu stranu. Na kazdej 
vytlacenej strane bude taky pocet fotografii vo vybratej vel'kosti, kol'ko sa 
zmesti na jednu stranu. Po zapnuti tejto moznosti nie su d'alsie polozky v 
ponuke Print Options (Moznosti tIace) k dispozicii. 

• Tools (Nastroje) 

- Print quality (Kvalita tiace): Pri nastaveni kvality tIace Normal (Normalne) 
sa pouziva menej atramentu ako pri nastaveni 3est (Najlepsie) (predvolene 
nastavenie). Vyber kvality tIace sa tyka iba aktualnej tiacovej ulohy. Potom 
sa automaticky obnovl nastavenie Best (Najlepsie). 

- Print sample page (TIacif ukazkovu stranu): Tato moznost' umozfiuje 
vytlacit' ukazkovu stranu uzitocnu na kontrolu kvality tIace. 
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- Print test page (Tlacif testovaciu stranu): Tato moznost' umoznuje vytlacit' 
testovaciu stranu s informaciami o tiaciarni, ktore mozu pomoct' pri rieseni 
problemov. 

- Clean cartridge (Vycistif kazety): Tato moznost' umoznuje vycistit' tiacove 
kazety. Po ukonceni cistenia za zobrazi otazka, ci chcete pokracovat' 
druhym stupnom cistenia (vyberte Yes (Ano) alebo No (Nie)). Ak vyberiete 
moznost' Yes (Anc , prebeiine d'aisi cyklus cistenia. Potom sa zobrazi 
otazka, ci chcete pokracovat' tretim stupnom cistenia (vyberte Yes (Ano) 
alebo No (Nie)). 

- Align cartridge (Zarovnaf tiacovu kazetu): Vyberom tejto moznosti sa 
zarovna tiacova kazeta. 

Bluetooth: Moznosti ponuky Bluetooth su potrebne, akje tiaciaren vybavena 
volitel'nym adapterom pre bezdrotove pripojenie tiaciarne HP Bluetooth. 

- Device address (Adresa zariadenia): Niektore zariadenia s technologiou 
bezdrotovej komunikacie Bluetooth vyzaduju zadanie adresy zariadenia, 
ktore sa pokusaju vyhl'adat'. Pomocou tejto moznosti ponuky sa zobrazi 
adresa zariadenia. 

- Device name (Nazov zariadenii : Vyber nazvu tiaciarne, ktory sa zobrazi 
na ostatnych zariadeniach s technologiou bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth, ked' najdu tiaciarefi. 

- Passkey (Pristupovy kl'uc): Tiaciarni mozno priradit' ciselny pristupovy kl'uc 
Bluetooth. Predvoleny pristupovy kl'uc je 0000. Ked'je pre moznost' Security 
level (Urovefi zabezpecenia) nastavena hodnota High (Vysoka) (pozrite si 
cast' o urovni zabezpecenie v d'alsej casti tabul'ky), pouzivatelia zariadeni s 
technologiou bezdrotovej komunikacie Bluetooth musia zadat' tento kl'uc, aby 
mohli tlacif. 

- Visibility (Viditel'nosf): Pomocou moznosti Viditel'nost' sa tiaciaren s 
funkciou Bluetooth moze nastavit' ako viditel'na alebo neviditel'na pre ostatne 
zariadenia pouzlvajuce technologiu bezdrotovej komunikacie Bluetooth. 
Vyberte nastavenie Visible to all (Viditel'na pre vsetkych) alebo Not 
visible (Nie je viditel'na). Ak vyberiete moznost' Not visible (Nie Je 
viditel'na), tiaciaren budu moot' pouzlvat' iba zariadenia, ktore poznaju 
adresu tiaciarne. 

- Security level (Uroven zabezpecenia): Vyberte moznost Low (Nizka) 
alebo High (Vysoka). Uroven zabezpecenia Low (Nizka) (predvolene 
nastavenie) nevyzaduje zadanie pristupoveho kl'uca tiaciarne od 
pouzlvatel'ov inych zariadeni s technologiou bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth. Uroven zabezpecenia High (Vysoka) vyzaduje zadanie 
pristupoveho kl'uca tiaciarne od pouzlvatel'ov inych zariadeni s technologiu 
bezdrotovej komunikacie Bluetooth. 

- Reset Bluetooth options (Obnovif nastavenia Bluetooth): Vyberte 
moznost Yes (Ano) alebo No (Nie) (predvolene nastavenie), podia toho, ci 
chcete, alebo nechcete obnovif nastavenia Bluetooth zadane vo vyrobe. 

Help (Pomoc) 

- Printing Tips I (Tipy pre tiac I): Vyberte tiito moznosf, ak si chcete precltaf 
o funkcii tiaciarne automaticky vyiepsif obrazky. 

- Printing Tips II (Tipy pre tIac 11): Vyberte tiito moznosf, ak si chcete 
precitaf, ako ziskaf najlepsie mozne vytlacky. 

- Panoramic photos (Panoramaticke fotografie): Vyberte tiito moznosf, ak 
si chcete precltaf o tiaci panoramatickych fotografil. 

HP PhotoSmart 330 series 



- Photo stickers (Fotograficke samolepky): Vyberte tuto moznost', ak si 
ciicete precitat' o tiaci fotografickycii samolepiek. 

- IVIemory cards (Pamat'ove karty): Vyberte tiito moznost', ak si ciicete 
precitaf o pouzivani pamat'ovycii kariet. 

- Cartridges (Kazety): Vyberte tiito moznost', ak si ciicete precitat' o tiacovycii 
kazetacii. 

- Loading paper (VIozenie papiera): Vyberte tuto moznost', ak si ciicete 
precitat' o vkiadani papiera. 

- Clearing paper jams (Odstranenie uviaznuteho papiera): Vyberte tuto 
moznost', ak si ciicete precitat' o odstrafiovani uviaznutehio papiera. 

- PictBridge cameras (Fotoaparaty s rozhranim PictBridge): Vyberte tuto 
moznost', ak si ciicete precitat' o pouzivani fotoaparatov s roziiranim 
PictBridge s tiaciarnou. 

- Traveling with the printer (TIaciaren na cestach): Vyberte tuto moznost', 
ak si ciicete precitaf tipy o cestovani s tiaciarnou. 

- Getting assistance (Vyhl'adanie pomoci): Vyberte tuto moznost', ak si 
ciicete precitat' o moznosti, ako a kam sa obratit' o pomoc v pripade 
probiemov s tiaciarnou. 

• Preferences (Predvol'by) 

- Smart focus (Inteligentne zaostrenie): Vyberte moznost' On (Zapnute) 
(predvoiene nastavenie) aiebo Off (Vypnute). Pomocou toiito nastavenia sa 
ziepsuju nejasne fotografie. 

- Adaptive lighting (Adaptacne osvetlenie): Vyberte moznost' On (Zapnute) 
(predvoiene nastavenie) aiebo Off (Vypnute). Pomocou toiito nastavenia sa 
ziepsuje osvetienie a kontrast. 

- Auto remove red-eye (Automaticke odstranenie efektu cervenych oci): 
Vyberom tejto moznosti sa odstrani efekt cervenycii oci. 

- Date/time (Datum a cas): Vyberte tuto moznost', ak ciicete, aby boi na 
vytiacenycii fotografiacii uvedeny datum a cas. Vyberte moznost' )ate/time 
(Datum a cas). Date only (Iba datum) aiebo Off (Vypnute) (predvoiene 
nastavenie). 

- Colorspace (Priestor farieb): Pomocou tejto moznosti sa vybera priestor 
farieb. Vyberte moznost Adobe RGB, sRGB aiebo Auto-select 
(Automaticky vyber) (predvoiene nastavenie). V predvoienom nastaveni 
Auto-select (Automaticky vyber) tiaciaren pouzlva priestor farieb Adobe 
RGB, ak iio ma k dispozlcii. Ak tiaciarefi nema k dispozlcii priestor Adobe 
RGB, pouzlva v predvoienom nastaveni priestor sRGB. 

- Borderless (TIac bez okrajov): Nastavenie moznosti tiace bez okrajov na 
iiodnotu On (Zapnuta) (predvoiene nastavenie) aiebo Off (Vypnuta). Ak je 
tiac bez okrajov vypnuta, vytiacia sa vsetky strany s uzkym bieiym okrajom 
pozdiz vonkajsicii iiran papiera. 

- After printing (Po skonceni tIace): Pomocou tejto moznosti sa nastavuje 
zrusenie vyberu vybratycii fotografii po tiaci: Always (Vzdy) (predvoiene 
nastavenie). Never (Nikdy) aiebo Ask (Spytaf sa). 

- Preview animation (Animovana ukazka): Nastavenie moznosti 
zobrazovania animovanycii ukazok na iiodnotu On (Zapnute) (predvoiene 
nastavenie) aiebo Off (Vypnute). Ak ciicete, aby sa animovane ukazky 
nezobrazovaii, vyberte moznost' Off (Vypnute). 
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- Restore defaults (Obnovif predvolene): Nastavenie obnovenia 
predvoleneho nastavenia tiaciarne: Yes (Ano) alebo No (Nie). Vyberom 
moznosti Yes (Anc sa obnovia povodne nastavenia predvolene vo vyrobe. 

- Language (Jazyk : Vyber zmeny nastavenia jazyka alebo krajiny alebo 
oblasti. Vyberte moznost' Select language (Vybraf jazyk) alebo Select 
country/region (Vybraf krajinu alebo oblast'). 



Informacie o papieri 

TIaciaren tiaci fotografie na fotograficky papier, obycajny papier alebo indexove karty. 
TIaciaren podporuje nasledujuce typy a vel'kosti papiera: 



Typ 


Vel'kost' 


Pouzitie 


Fotograficky papier 


10 X 15 cm s uskom sirky 
1 ,25 cm alebo bez uska 


TIac fotografi: 


Indexove karty 


1 0 X 1 5 cm 


TIac konceptov, 
zarovnavacich stran a 
testovacich stran 


Karty Hagaki 


100 X 140 mm 


TIac fotografii 


Karty A6 


105 X 148 mm 


TIac fotografii 


Karty vel'kosti L 


90 X 1 27 mm s uskom 
sirky 12,5 mm alebo bez 
uska 


TIac fotografii 



VIozenie papiera 



Typ papiera 



Postup pri vkladani 



Zasobnik na vkladanie papiera 



fotograficky papier 
1 0 X 1 5 cm 
Indexove karty 
Karty vel'kosti L 
Karty Hagaki 



1 . Otvorte vstupny 
zasobnik a vyberte 
nastavec vstupneho 
zasobnika. 

2. VIozte do zasobnika 
20 listov papiera 
tiacovou alebo 
lesklou stranou k 
sebe. Pri vkladani do 
zasobnika papier 
pevne zatlacte, kym 
sa nezastavi. Ak 
pouzivate papier s 
uskom, vIozte ho tak, 
aby koniec s uskom 
vosiel do tiaciarne 
nakoniec. 




1. Vstupny zasobnik 

2. Priecna vodiaca lista 

3. Vystupny zasobnik 
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VIozenie papiera pokracovanie 



Typ papiera 


Postup pri vkladani 


Zasobnik na vkladanie papiera 




3. Posunte priecnu 
vodiacu listu uplne k 
hrane papiera, ale 
davajte pozor, aby sa 
papier neohol. 

4. Otvorenim 
vystupneho 
zasobnika pripravite 
tiaciarefi na tiac. 





Informacie o tiacovych kazetach 

Spolocnost' Hewlett-Packard dodava rozne typy tiacovych kaziet, z ktorych si mozete 
vybrat' tu najvhodnejsiu pre svoje potreby. Cisia kaziet, ktore mozete pouzit' v tejto 
tiaciarni, sa menia v zavislosti od krajiny alebo oblasti a su uvedene na zadnej strane 
tejto tiacenej prirucky. 

Atrament HP Vivera Inks poskytuje realisticku kvalitu fotografii a vynimocnu odolnost' 
voci vyblednutiu, ktorej vysledkom su zive, trvanlive farby. Atrament HP Vivera Inks 
ma specialne ziozenie a jeho kvalita, cistota a odolnost' voci vyblednutiu su vedecky 
testovane. 

Spolocnost' Hewlett-Packard odporuca v zaujme dosiahnutia optimalnych vysledkov 
pouzivat' iba originalne kazety znacky HP. Originalne tiacove kazety znacky HP su 
navrhnute a testovane pre tiaciarne znacky HP tak, aby umoznili vzdy dosiahnut' 
vynikajuce vysledky. 



Pre kazdu tlacovu ulohu pouzivajte najlepsiu tiacovu kazetu. 



Tiac ... 


Zasunte tuto tlacovu kazetu do vozika 
tiacovej kazety. 


Fotografie v pinych farbach 


Trojfarebna tiacova kazeta HP (7 ml) 
Trojfarebna tiacova kazeta HP (14 ml) 


Ciernobiele fotografie 


Fotograficka kazeta HP pre odtiene sivej 


Fotografie so sepiovym odtienom alebo 
efektom antique 


Trojfarebna tiacova kazeta HP (7 ml) 
Trojfarebna tiacova kazeta HP (14 ml) 


Text a farebne kresby 


Trojfarebna tiacova kazeta HP (7 ml) 
Trojfarebna tiacova kazeta HP (14 ml) 



AUpozornenie Skontrolujte, ci pouzivate spravnu tlacovu kazetu. Spolocnost' 
Hewlett-Packard nemoze zarucit' kvalitu a spol'ahlivost' ineho atramentu ako 
atramentu HP. Obmedzena zaruka HP sa nevzt'ahuje na servis alebo opravu 
poruchy alebo poskodenia tiaciarne v dosledku pouzitia ineho atramentu ako 
atramentu HP. 
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Ak chcete dosiahnut' najvyssiu kvalitu tiace, odporucame instalovat' predavane 
tiacove kazety pred datumom vyznacenym na obale. 



VIozenie alebo vymena tiacovej kazety 




Odstrahte ruzovu pasku. 




Nedotykajte sa na tomto mieste. 



Priprava tiaciarne a kazety 

1 . Skontrolujte, ci je tiaciaren zapnuta 
a ci ste z vnutornych casti odstranili 
karton. 

2. Otvorte dvierka pre pristup k 
tiacovej kazete tiaciarne. 

3. Odstrante z kazety svetloruzovu 
pasku. 




Zasuhte kazetu. 



1 . Pri vymene stiacte kazetu vo voziku 
tiacovej kazety a vyberte ju z vozika. 

2. Drzte nahradnu kazetu stitkom 
nahor. Zasunte kazetu mierne 
naklonenu do vozika medenymi 
kontaktmi napred. Zatlacte kazetu. 
Kazeta by mala zapadnut' na miesto. 

3. Zatvorte dvierka pre pristup k 
tiacovej kazete. 

Na obrazovke tiaciarne, ktora je v 
necinnosti, sa zobrazuje ikona s 
pribliznou urovnou atramentu v 
nainstalovanej kazete (100 %, 75 %, 
50 %, 25 % a takmer prazdna). Ak 
pouzita kazeta nie je originalna kazeta 
HP, zobrazi sa ikona prazdnej kazety. 
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VIozenie alebo vymena tiacovej kazety pokracovanie 





Pri instalacii alebo vymene tiacovej 


y [] 






kazety sa na obrazovke tiaciarne 


V ^^^^^^^^ 




ZUUIdZI VyZVa lid vIOZcrilc CJUyCaJllcllU 






papiera, aby tiaciaren mohia zarovnat' 




kazetu. Tato operacia je predpokladom 






pre ziskanie vytlackov vysokej kvality. 


^ iiiiiiiiiiiiiiii 










Z3rovn3niG kazGty 




1 . VIozte papier do vstupneho 






zasobnika a stiacte tiacidio OK. 






2. Zarovnajte kazetu podia pokynov 






na obrazovke. 


HP PMnmart' 











Ochrana nepouzivanej tiacovej kazety 



TIacovu kazetu vybratu z tiaciarne vzdy 
uschovajte v chranici tiacovej kazety. 
Chranic kazety zabranuje vyschnutiu 
atramentu. Nespravne uschovanie 
kazety moze sposobit' ziyhanie kazety. 

V niektorych krajinach alebo oblastiach 
sa chranic kazety nedodava s 
tiaciarnou. Dodava sa spolu s 
fotografickou kazetou HP pre odtiene 
sivej, ktoru je mozne zakupit 
samostatne. V inych krajinach a 
oblastiach sa chranic dodava s tiaciarfiou. 

^ Pri vkladani do chranica zasunte 
kazetu do chranica pod miernym 
uhlom a pevne ju zatlacte na miesto. 
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2 Pouzivanie tlaciarne 



TIacfotografii vysokej kvality pre vlastnu potrebu, rodinu a priatel'ovje jednoducha. 
Tato cast' obsahuje strucne informacie o pouzivani tlaciarne ako aj podrobne pokyny 
na pouzivanie pamat'ovycli kariet, vyberfotografil a d'alsie informacie. 



Strucny uvod 

TIac fotografii je vei'mi jednoduclia. To je navod, ako na to. 



1. krok: Priprava na tiac 




Instalacia tiacovej kazety 




VIozenie papiera 



1 . Nainstalujte tiacovu kazetu. 
Blizsie informacie najdete v casti 
Informacie o tiacovych kazetach. 

a. Rozbal'te tiacovu kazetu a 
odstrante z nej pasku. 
Nedotykajte sa medenych 
kontaktov ani atramentovych 
trysiek. 

b. Vytiahnutim nastavca 
vystupneho zasobnika otvorte 
prednu stranu tlaciarne. 

c. Otvorte dvierka tiacovej kazety 
vpravo od zasuviek pre 
pamat'ove karty. 

d. Zasunte tiacovu kazetu 
medenymi kontaktmi smerom 
dovnutra a zatlacte kazetu na 
miesto. 

2. VIozte fotograficky papier. 
Blizsie informacie najdete v casti 
Informacie o papieri. 

a. Otvorte vstupny zasobnik na 
zadnej strane tlaciarne. 

b. VIozte do vstupneho zasobnika 
niekol'ko listov fotografickeho 
papiera. 

c. Prisunte priecnu vodiacu listu k 
hrane papiera. 
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2. krok: Vyber fotografii 




Zasunutie pamat'ovej karty 



Vyber fotografie 



1 . Zasunte do tiaciarne pamat'ovu 
kartu, ktora obsahuje fotografie. 

Upozornenie Nespravnym 
zasunutim pamat'ovej karty sa 
moze poskodit' karta aj tiaciaren. 
Dalsie informacie o pamat'ovych 
kartach najdete v casti Zasunutie 
pamat'ovych kariet. 

2. Ked' tiaciaren zobrazi vyzvu na 
vyber rozlozenia strany, zvyraznite 
pomocou tiacidia ^ alebo ^ 
pozadovane rozlozenie a stiacte 
tiacidio 

3. Pomocou tiacidiel ^ a sa mozete 
posuvat' vo fotografiacli na karte. 

4. Stiacenim tiacidia vyberte 
fotografiu, ktoru chcete vytlacit'. V 
I'avom dolnom rohu fotografie na 
obrazovke tiaciarne sa zaciarkne 
policko. 

Dalsie informacie o vybere fotografii 
najdete v casti Vyber fotografii. 



3. krok: TIac 





^ Stiacenim tiacidia pre tiac ulohy 

vytlacte vybrate fotografie. 


TIac fotografii 





TIac bez pouzitia pocitaca 

TIaciarefi HP Photosmart 330 series umoznuje vytlacit' nadherne fotografie bez toho, 
aby ste sa co i len pribllzili k pocltacu. 



Pouzitie pamat'ovych kariet 

Po odfotografovani fotografii pomocou digitalneho fotoaparatu mozete vybrat' 
pamat'ovu kartu z fotoaparatu a zasunut' ju do tiaciarne. Ked' je karta v tiaciarni, 
mozete zobrazit' a vytlacit' fotografie ulozene na karte. Tiaciaren podporuje 
nasledujuce typy pamat'ovych kariet: CompactFlash™, Memory Sticks, 
MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia a xD-Picture Card™. Karta Microdrive 
nie je podporovana. 
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AUpozornenie Pri pouziti akehokoi'vek ineho typu pamat'ovej karty sa moze 
poskodit' pamat'ova karta i tiaciareti. 



Informacie o d'alsich sposoboch prenosu fotografii z digitalneho fotoaparatu do 
tiaciarne najdete v casti Pripojenie k inym zariadeniam. 

Podporovane formaty suborov 

TIaciaren rozpozna a vytlaci priamo z pamat'ovej karty nasledujuce formaty suborov: 
JPEG, nekomprimovany TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime a 
MPEG-1 . Ak digitalny fotoaparat uklada fotografie a videozaznamy v inych formatoch, 
ulozte tieto siibory do pocitaca a vytlacte ich pomocou softveroveho programu. Dalsie 
informacie najdete v elektronickom pomocnikovi tiaciarne. 

Zasunutie pamat'ovych kariet 

Po odfotografovani fotografii pomocou digitalneho fotoaparatu vyberte pamat'ovu 
kartu z fotoaparatu a zasufite ju do tiaciarne. 

A Upozornenie Nevyt'ahujte pamat'ovu kartu, ked' blika kontrolka pamat'ovej 



karty. Vybratim karty, ktora sa pouziva, mozete poskodit' tiaciaren alebo 
pamat'ovu kartu alebo mozete poskodit' informacie na karte. 



1 SmartMedia, xD-Picture Card 



2 


Memory Stick 


3 


CompactFlash 


4 


MultiMediaCard, Secure Digital 



1. Vyberte vsetky pamat'ove karty zasunute v niektorej zo zasuviek pre pamat'ove 
karty. Naraz moze byt' zasunuta iba jedna karta. 

2. Najdite spravnu zasuvku pre pamat'ovu kartu, ktoru chcete pouzit'. 

3. Zasufite pamat'ovu kartu do zasuvky medenymi kontaktmi nadol alebo kovovymi 
zdierkami smerom do tiaciarne. 

4. Opatrne zatlacte pamat'ovu kartu do tiaciarne, kym sa nezastavi. 
TIaciaren precita pamat'ovu kartu, ponukne vyber rozlozenia tiace na strane a 
potom zobrazi prvu fotografiu na karte. Ak ste na vybratie fotografii pouzili 
digitalny fotoaparat, tiaciarefi zobrazi otazku, ci chcete vytlacit' fotografie vybrate 
v digitalnom fotoaparate. 
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Vyberfotografii 

Pomocou oviadacieho panela tiaciarne je mozne vybrat' na tiac jednu alebo niekol'ko 
fotografii. 



Vyber fotografie 

1. Zasunte pamat'ovu kartu. 

2. Pomocou tiacidiel ^ a ^ zvyraznite rozlozenie fotografii, ktore clicete pouzit', a 
stiacte tiacidio OK. 

3. Pomocou tiacidiel ^ a ^ prejdite na fotografiu, ktoru chcete vytlacit'. 

* A' "'"'P chcete posuvat' vo fotografiach rychlejsie, stiacte a podrzte 



4. Stiacenim tiacidia OK vyberte fotografiu zobrazenu na obrazovke tiaciarne. 

V I'avom dolnom rohu obrazovky tiaciarne sa zaciarkne policko, ktore oznacuje, 
ze fotografia je vybrata na tIac. Opakovanym stiacenim tiacidia je mozne 
vytlacit' viae ako jednu kopiu fotografie. Vedl'a znacky zaciarknutia sa zobrazuje 
pocet kopil, ktore budii vytlacene. Stiacenim tiacidia na zrusenie akcie znizite 
pocet kopil o jednu. 

5. Ak chcete vybrat' d'alsie fotografie, opakujte 3. a 4. krok. 

Vyber vsetkych fotografii 

^ Stiacte tiacidio OK a podrzte ho stiacene, kym sa na obrazovke tiaciarne 
nezobrazi sprava potvrdzujuca vyber vsetkych fotografii. 

Zrusenie vyberu fotografie 

1 . Pomocou tiacidiel ^ a ^ prejdite na fotografiu, ktoru chcete odstranif z vyberu. 

2. Stiacte tiacidio na zrusenie akcie. 

Odstranene fotografie sa neodstrania z pamat'ovej karty. 

Zrusenie vyberu vsetkycli fotografii 

^ Ak su vybrate vsetky fotografie, stiacte tiacidio OK a podrzte ho stiacene, kym sa 
na obrazovke tiaciarne nezobrazi sprava potvrdzujuca zrusenie celeho vyberu 



Fotografie je mozne tiacit' z pamat'ovej karty alebo priamo z digitalneho fotoaparatu s 
rozhranim PictBridge alebo digitalneho fotoaparatu HP pre priamu tIac. 

Tiac neoznacenych fotografii 

1. Zasunte pamat'ovu kartu. 

2. Pomocou tiacidiel ^ a ^ vyberte rozlozenie: 

- TIac jednej fotografie na stranu 

- TIac dvoch fotografii na stranu 

- TIac styroch fotografii na stranu 

3. Stiacte tiacidio 

TIaciaren moze fotografie otocit', aby zodpovedali aktualnemu rozlozeniu tiace. 




fotografii. 



TIac vybratych fotografii 
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4. Pre kazdu kopiu aktualnej fotografie, ktoru chcete vytlacit', stiacte jedenkrat 
tiacidio . Stiacenim tiacidia na zrusenie akcie znizite pocet kopii o jednu. 

5. Stiacte tiacidio pre tiac ulohy. 

TIac fotografii vybratych vo fotoaparate 

1. Zasunte do tiaciarne pamat'ovu kartu obsahujucu fotografie vybrate vo 
fotoaparate (siibor DPOF). 

2. Ked' tiaciarefi zobrazi otazku, ci chcete vytlacit' fotografie vybrate vo fotoaparate, 
vyberte moznost' (Ano) a stiacte tiacidio „ . 

Tiac z fotoaparatu s rozhranim PictBridge 

1. Zapnite fotoaparat s rozhranim PictBridge a vyberte fotografie, ktore chcete tiacif. 

2. Skontrolujte, ci je fotoaparat v rezime PictBridge. Potom pripojte fotoaparat k 
portu na prednej strane tiaciarne pomocou kabia USB dodaneho s fotoaparatom. 
Ked' tiaciarefi rozpozna fotoaparat s rozhranim PictBridge, vytlaci vybrate 
fotografie. 

Tiac z fotoaparatu HP pre priamu tiac 

1. Zapnite digitalny fotoaparat HP pre priamu tiac a vyberte fotografie, ktore chcete 
tiacit'. 

2. Pripojte fotoaparat k portu USB na zadnej strane tiaciarne pomocou kabIa USB 
dodaneho s fotoaparatom. 

3. Postupujte podl'a pokynov na obrazovke fotoaparatu. 

Zmena predvolieb tiaciarne 

Pomocou ponuky na oviadacom paneli tiaciarne mozete zmenit' predvolene 
nastavenia tiaciarne na vlastne predvol'by. Predvol'by tiaciarne su vseobecne platne 
nastavenia. Pouziju sa pre vsetky tiacene fotografie. Uplny zoznam dostupnych 
predvolieb a ich predvolenych nastaveni najdete v casti Ponuka tiaciarne. 

Pri zmene predvolieb tiaciarne pouzite nasledujuci vseobecny postup. 

1 . Ak je V tiaciarni pamat'ova karta, vyberte ju. 

2. Stiacenim tiacidia ^ alebo ^ na oviadacom paneli tiaciarne otvorte ponuku 
tiaciarne. 

3. Vyberte moznost' Preferences (Predvol'by) a stiacte tiacidio OK. 

4. Vyberte predvol'bu, ktoru chcete zmenit', a stiacte tiacidio OK. 

5. Vyberte pozadovane nastavenie a stiacte tiacidio OK. 

Pripojenie tiaciarne 

Pomocou tiaciarne mozete zostat' pripojeni k inym zariadeniam a v spojeni s inymi 
I'ud'mi. 

Pripojenie k inym zariadeniam 

Tiaciarefi je mozne pripojit' k pocitacu alebo inym zariadeniam niekol'kymi sposobmi. 
Kazdy typ pripojenia umozfiuje vykonavat' ine ulohy. 
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Typ pripojenia a potrebne 
prislusenstvo 


Dostupne funkcie 


USB 

• Kabel pre rozhranie USB (Universal 
Serial Bus) 2.0 s maximalnou 
dizkou 3 m. Pokyny pre pripojenie 
tiaciarne pomocou kabia USB 
najdete v casti Instalacia softveru. 

• Pocitac s pristupom na Internet (pre 
pouzitie sluzby HP Instant Share). 


• TIac z pocitaca na tiaciarni. 

• Ulozte fotografie z pamat'ovej karty 
zasunutej v tiaciarni do pocitaca. V 
pocitaci je mozne fotografie vyiepsit' 
alebo usporiadat' pomocou softveru 
HP Image Zone. 

• Zdiel'anie fotografii prostrednictvom 
sluzby HP Instant Share. 

• Priama tiac z digitalneho 
fotoaparatu pre priamu tIac 

HP PhotoSmart na tiaciarni. Dalsie 
informacie najdete v dokumentacii k 
fotoaparatu. 


PictBridge 

r( 

Symbol PictBridge 

• Digitalny fotoaparat s rozhranim 
PictBridge a kabel USB. 

• Pripojte fotoaparat k portu pre 
fotoaparat na prednej strane 
tiaciarne. 


Priama tIac z digitalneho fotoaparatu s 
rozhranim PictBridge na tiaciarni. Dalsie 
informacie najdete v dokumentacii k 
fotoaparatu. 


Bluetooth 

Volitel'ny adapter pre bezdrotove 
pripojenie tiaciarne HP Bluetooth. 

Akje toto prislusenstvo sucast'ou 
tiaciarne alebo ste ho kiipili samostatne, 
prestudujte si prilozenu dokumentaciu. 
Dalsie informacie o technologii 
bezdrotovej komunikacie Bluetooth a HP 
najdete na webovej stranke 
www.hp.com/go/bluetooth. 


TIac z I'ubovol'neho zariadenia s 
technologiou bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth na tiaciarni. 

Ak pripojite volitel'ny adapter pre 
bezdrotove pripojenie tiaciarne 
HP Bluetooth k tiaciarni pomocou portu 
pre fotoaparat, nastavte podl'a potreby 
moznosti v ponuke Bluetooth. Pozrite si 
cast' Ponuka tiaciarne. 
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pokracovanie 



Typ pripojenia a potrebne 
prislusenstvo 


Dostupne funkcie 


HP iPod 

Zariadenie HP iPod a kabel USB, ktory 
je sucast'ou balenia. Pripojte zariadenie 
HP iPod do portu pre fotoaparat na 
prednej strane tiaciarne. 


Priama tiac zo zariadenia HP iPod (v 
ktorom su ulozene fotografie) na tiaciarni. 



Pripojenie prostrednictvom sluzby HP Instant Share 

Sluzba HP Instant Sliare sluzi na zdiel'anie fotografii s priatei'mi a znamymi 
prostrednictvom elektronickej posty, webovycli albumov alebo webovycli sluzieb pre 
zhotovenie fotografii. TIaciaren musi byt' pripojena pomocou kabia USB k pocitacu, 
ktory ma pristup na Internet a ma nainstalovany potrebny softver HP. Ak sa pokusate 
pouzit' sluzbu HP Instant Share a nemate nainstalovany alebo nakonfigurovany 
potrebny softver, zobrazi sa sprava s poziadavkami na vykonanie pozadovanych 
operacii. 

Odosielanie fotografii pomocou sluzby HP Instant Share 

1. Zasunte do tiaciarne pamat'ovu kartu s fotografiami, ktore chcete odoslat'. 

2. Podl'a pokynov na obrazovke pocltaca ulozte fotografie do pocltaca. 

3. Zdiel'ajte fotografie s inymi prostrednictvom funkcie HP Instant Share, ktoru 
poniika softver HP Image Zone. 

Informacie o pouzlvani sluzby HP Instant Share najdete v elektronickom pomocnfkovi 
HP Image Zone. 
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3 Instalacia softveru 



TIaciaren sa dodava s volitel'nym softverom, ktory je mozne nainstalovat' do pocitaca. 

Po nainstalovani hardveru tiaciarne podl'a prilozenych pokynov na instalaciu tiaciarne 
postupujte podl'a pokynov na instalaciu softveru uvedenych v tejto casti. 



Instalovanie softveru tiaciarne 

Pouzivatelia pocitacov so systemom 
Windows 

Ddlezite upozornenie: Nepripajajte 
kabel USB, kym sa nezobrazi prislusna 
vyzva. 

Poznaml<a Pri instalacii musite vybrat' 
z roznych moznosti instalacie softveru. 
Softver a funkcie, ktore poskytuje kazda 
z roznych moznosti, popisuje nizsie 
uvedena tabul'ka. 

1 . VIozte disk CD so softverom pre 
tiaciaren HP Photosmart do 
mechaniky CD-ROM pocitaca. Ak 
sa nezobrazi sprievodca 
instalaciou, vyhl'adajte siibor 
Setup.exe na disku CD-ROM a 
dvakrat na neho kliknite. Pockajte 
niekol'ko miniit, kym sa subory 
ulozia do pocitaca. 

2. Kliknite na tiacidio Dale] a 
pokracujte podl'a pokynov na 
obrazovke. 

3. Ked' sa zobrazi vyzva, pripojte 
jeden koniec kabia USB do portu 
USB na zadnej strane tiaciarne a 
druhy koniec pripojte do portu USB 
pocitaca. 



Pouzivatelia pocitacov Macintosh 



Ddlezite upozornenie: Nepripajajte 
kabel USB, kym sa nezobrazi prislusna 
vyzva. 

1 . VIozte disk CD so softverom pre 
tiaciarefi HP Photosmart do 
mechaniky CD-ROM pocitaca. 

2. Dvakrat kliknite na ikonu 
HP Photosmart CD. 

3. Dvakrat kliknite na ikonu 
HP Photosmart Install 
(Instalovaf). Nainstalujte softver 
tiaciarne podl'a pokynov na 
obrazovke. 

4. Ked' sa zobrazi vyzva, pripojte 
jeden koniec kabIa USB do portu 
USB na zadnej strane tiaciarne a 
druhy koniec pripojte do portu USB 
pocitaca. 

5. Vyberte tiaciaren v dialogovom 
okne tiace. Ak sa tiaciaren v 
zozname nezobrazi, kliknite na 
tiacidio Edit Printer List (Upravif 
zoznam tiaciarni) a pridajte 
tiaciaren. 



4. Postupujte podl'a pokynov na 
obrazovke, kym sa nedokonci 
instalacia a restartuje sa pocltac. 



rOOTj^ Poznamka V jednotlivych krajinach alebo oblastiach su k dispozlcii rozne 
\~'^ moznosti instalacie softveru. Vo vasej krajine mate k dispozlcii iba dve z 

uvedenych instalacnych moznosti: kompletnu instalaciu a instalaciu Express 

alebo typicku instalaciu a minimainu instalaciu. 
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Pouzivatelia systemu Windows: Vyberte jednu z nasledujucich moznosti 
instalacie 



Vol'ba tejto moznosti vyuzivat' tieto vlastnosti 
vam umozni ... 



Kompletna instalacia 



Instalacia Express 



V pripade, ze pocitac nezodpoveda minimalnym 
poziadavkam na system, zobrazi sa tato moznost' sivou 
farbou. Nainstaluje sa softver, ktory umoznuje pouzivat' 
tiaciaren, sluzbu HP Solution Center (Centrum rieseni 
HP) a softver HP Image Zone, jednoduchy softverovy 
program, ktory poskytuje vsetko, co potrebujete pre 
dobry pocit z prace s fotografiou: 

• Zobrazenie — zobrazovanie fotografii v roznych 
vel'kostiach a roznym sposobom. Zjednodusuje 
usporiadanie a manipulaciu s fotografiami. 

• Uprava — orezavanie fotografii a uprava fotografie 
s efektom cervenycin oci. Automaticke 
prisposobenie a zlepsenie fotografii v roznych 
vel'kostiach a rozlozeniach. 

• TIac — tiac fotografii v roznych vel'kostiach a 
rozlozeniach. 

• Tvorba — jednoducha tvorba albumov, pohl'adnfc, 
kalendarov, panoramatickych fotografii, stitkov na 
disky CD a d'alsie funkcie. 

• Zdiel'anie — odosielanie fotografii pribuznym a 
priatel'om bez objemnych priloh prostrednictvom 
sluzby HP Instant Share, ktora predstavuje lepsi 
sposob zdiel'ania, ako je posielanie e-mailov. 

• Zaiohovanie — vytvaranie zaioznych kopii fotografii 
urcenych na ulozenie. 

Pomocou tejto moznosti sa nainstaluje softver, ktory 
umoznuje pouzivat' tiaciaren, sluzbu HP Solution Center 
(Centrum rieseni HP) a softver HP Image Zone 
Express, jednoduchy softverovy program umozfiujuci 
upravu a tIac fotografii: 

• Zobrazenie — zobrazovanie fotografii v roznych 
vel'kostiach a roznym sposobom. Zjednodusuje 
usporiadanie a manipulaciu s fotografiami. 

• Uprava — orezavanie fotografii a uprava fotografii s 
efektom cervenych oci. Automaticke prisposobenie 
a zlepsenie fotografii. 

• TIac — tIac fotografii v roznych vel'kostiach a 
rozlozeniach. 

• Zdiel'anie — odosielanie fotografii pribuznym a 
priatel'om bez objemnych priloh prostrednictvom 
sluzby HP Instant Share, ktora predstavuje lepsi 
sposob zdiel'ania, akoje posielanie e-mailov. 
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Pouzivatelia systemu Windows: Vyberte jednu z nasledujucich moznosti instalacie pokracovanie 



Typicka instalacia 



Minimalna instalacia 



Pomocou tejto moznosti sa nainstaluje softver, Ictory 
umozfiuje pouzivat' tiaciarefi, program HP Director a 
softver HP Image Zone, jednoduchy softverovy 
program, ktory poskytuje vsetko, co potrebujete pre 
dobry pocit z prace s fotografiou: 

• Zobrazenie — zobrazovanie fotografii v roznych 
vel'kostiach a roznym sposobom. Zjednodusuje 
usporiadanie a manipulaciu s fotografiami. 

• Uprava — orezavanie fotografii a uprava fotografii s 
efektom cervenych oci. Automaticke prisposobenie 
a zlepsenie fotografii v roznych vel'kostiach a 
rozlozeniach. 

• TIac — tiac fotografii v roznych vel'kostiach a 
rozlozeniach. 

• Tvorba — jednoducha tvorba albumov, pohl'adnic, 
kalendarov, panoramatickych fotografii, stitkov na 
disky CD a d'alsie funkcie. 

• Zdiel'anie — odosielanie fotografii pribuznym a 
priatel'om bez objemnych priloh prostrednlctvom 
sluzby HP Instant Share, ktora predstavuje lepsi 
sposob zdiel'ania, ako je posielanie e-mailov. 

• Zaiohovanie — vytvaranie zaioznych kopil fotografii 
urcenych na ulozenie. 

Pomocou tejto moznosti sa nainstaluje softver, ktory 
umozfiuje pouzivat' tiaciarefi a program HP Director. 
Tiito moznost' vyberte iba v pripade, ak mate 
obmedzeny priestor na pevnom disku. 
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4 Podpora a zaruka 



§f Poznamka Nazov sluzieb technickej podpory sa moze v jednotlivych 
krajinach alebo oblastiach lisit'. 

V pripade problemu postupujte podl'a nasledujucich krokov: 

1 . Prestudujte dokumentaciu dodanu s tiaciarnou. 

- Instalacna prirucka: TIaciaren HP Photosmart 330 series sa dodava s 
pokynmi na instalaciu, v ktorych je vysvetlena instalacia tiaciarne a softveru 
tiaciarne. 

- Pouzivatel'ska prirucka: Pouzivatel'ska prirucka HP Photosmart 330 series 
popisuje zakladne funkcie tiaciarne, vysvetl'uje pouzivanie tiaciarne bez 
pripojenia k pocitacu a obsahuje informacie o rieseni problemov s hardverom. 

- Referencna prirucka: Referencna prirucka pre tiaciareh HP Ptiotosmart 330 
series ]e prirucka, ktorii prave citate. Obsahuje zakladne informacie o 
tiaciarni vratane informacii o nastaveni, obsluhe, technickej podpore a 
zaruke. Podrobne pokyny najdete v Pouzivatel'skej prirucke. 

- Pomocnik pre tiaciareh HP Pliotosmart: Elektronicky pomocnik pre 
tiaciaren HP Photosmart popisuje pouzivanie tiaciarne s pocltacom a 
obsahuje informacie o rieseni problemov so softverom. 

2. Ak nemozete vyriesit' problem pomocou informacii v dokumentacii, navstivte 
webovu stranku www.hp.com/support, ktora umoznuje: 

- zlskat' pristup k webovym strankam podpory, 

- odoslat' spolocnosti Hewlett-Packard e-mail so ziadost'ou o odpovede na 
otazky, 

- spojit' sa s odbornikom spolocnosti Hewlett-Packard pomocou rozhovoru 
online, 

- skontrolovat' dostupne aktualizacie softveru. 

Moznosti podpory a jej dostupnost' zavisia od konkretneho vyrobku, krajiny alebo 
oblasti a jazyka. 

3. Iba V Europe: Spojte sa s miestnym predajcom. Ak sa vyskytia hardverova 
porucha tiaciarne, poziadaju vas, aby ste tiaciarefi priniesli k predajcovi, od 
ktoreho ste ju kiipili. Sluzba je pocas lehoty obmedzenej zaruky bezplatna. Po 
uplynuti zarucnej lehoty sa budii za sluzbu uctovat' poplatky. 

4. Ak nemozete vyriesit' problem pomocou elektronickeho pomocnika alebo 
informacii na strankach spolocnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefonne cfslo 
Strediska sluzieb pre zakaznikov spolocnosti HP vo vasej krajine alebo oblasti. 
Zoznam telefonnych cisel vo vasej krajine alebo oblasti najdete v tejto prirucke 
na titulnej strane. 

Telefonicky poskytovana Sluzba pre zakaznikom 
spolocnosti Hewlett-Packard 

Ked' je tiaciaren v zaruke, mate narok na bezplatnu telefonicku podporu. Dalsie 
informacie najdete v casti Vyhlasenie o obmedzenej zaruke alebo na webovej stranke 
www.hp.com/support, kde mozete skontrolovat' dobu platnosti bezplatnej podpory. 
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Po uplynuti lehoty pre bezplatnu telefonicku podporu spolocnost' Hewlett-Packard 
bude za poskytnutu pomoc uctovat' poplatok. Informacie o moznostiach podpory 
ziskate od predajcu vyrobkov znacky HP alebo zavolajte na telefonne cislo podpory 
vo vasej krajine alebo oblasti. 

Ak chcete ziskat' telefonicku podporu HP, zavolajte na prislusne telefonne cislo 
podpory pre vasu lokalitu. Za volanie sa iictuju standardne poplatky telefonnej 
spolocnosti. 

Severna Amerika: Call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonicka podpora v 
USA je k dispozicii v anglickom 1 spanielskom jazyku 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni 
(dni a hodiny poskytovania podpory mozu byt' bez upozornenia zmenene). Sluzba je 
pocas zarucnej doby bezplatna. Mimo zarucnu dobu sa moze uctovat' poplatok. 

Zapadna Europe: Zakaznici v Rakusku, Belgicku, Dansku, Spanielsku, Francuzsku, 
Nemecku, irsku, Taliansku, Holandsku, Norsku, Portugalsku, Finsku, Svedsku, 
Svajciarsku a Vel'kej Britanii mozu navstivit' stranku www.hp.com/support, kde su 
uvedene telefonne cisia podpory v tychto krajinach. 

Ostatne krajiny a oblasti: Zoznam cisiel telefonicky poskytovanej podpory najdete 
na vnutornej strane obalky tejto prirucky. 

Telefonovanie 

Do Strediska sluzieb pre zakaznikov spolocnosti Hewlett-Packard volajte z blizkosti 
pocitaca a tiaciarne. Pripravte si nasledujuce informacie: 

• Cislo modelu tiaciarne (vyznacene na prednej strane tiaciarne). 

• Vyrobne cislo tiaciarne (vyznacene na spodnej strane tiaciarne). 

• Operacny system pocitaca. 

• Verziu oviadaca tiaciarne: 

- Na pocitaci so systemom Windows: Ak potrebujete zistit' verziu oviadaca 
tiaciarne, pravym tiacidlom mysi kliknite na ikonu pamat'ovej karty na paneli 
Liloh systemu Windows a vyberte polozku About (Informacie). 

- Na pocitaci IVIacintosh: Ak chcete zistit' verziu oviadaca tiaciarne, pouzite 
dialogove okno tiace. 

• Spravy zobrazene na obrazovke tiaciarne alebo monitore pocitaca. 

• Odpovede na nasledujuce otazky: 

- Nastala situacia, kvoli ktorej volate, uz niekedy predtym? Mozete situaciu 
znova vyvolat'? 

- Nainstalovali ste novy hardver alebo softver do pocitaca niekedy v case, ked' 
situacia nastala? 

Obrat'te sa na sluzby v oblasti opravy poskytovane 
spolocnost'ou HP (iba v Severnej Amerike). 

Spolocnost' HP zariadi vyzdvihnutie a dorucenie vyrobku do centralneho strediska 
oprav spolocnosti HP. Spolocnost' hradi prevoz i manipulaciu. Pocas zarucnej dobyje 
tato sluzba bezplatna. Tato sluzba je k dispozicii iba v Severnej Amerike. 
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balsie moznosti v ramci zaruky 

K dispozicii je rozsireny plan servisu tiaciarne poskytovany za priplatok. Prejdite na 
stranku www.hp.com/support, vyberte krajinu alebo oblast' a jazyk a prezrite si cast' 
venovanu servisu a zaruke, kde najdete aj informacie o rozsirenom plane servisu. 
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Vyhlasenie spolocnosti HP o obmedzenej zaruke 



Vyrobok znacky HP 


Trvanie obmedzenej zaruky 


Softver 


90 dni 


TIacove kazety 


Do spotrebovania atramentu HP alebo datumu „skoncenia 
zarucnej lehoty,, vytlaceneho na kazete, pricom plat skorsia z 
tychto udalost'. Tato zaruka sa nevztahuje na atramentove 
produkty znacky HP, ktore boli opatovne naplnene, prerobene, 
renovovane. nespravne pouzivane alebo neodborne otvorene. 


Prislusenstvo 


1 rok 


Periferne zariadenia tlaciarne 
(podrobnosti su uvedene d'alej) 


1 rok 



A. Rozsah obmedzenej zaruky 

1 . Spolocnost' Hewlett-Packard (HP) zarucuje konecnemu pouzivatel'ovi, ze vyssie uvedene produkty znacky HP nebudu 
mat' ziadne materialove ani vyrobne vady pocas obdobia uvedeneho vyssie, ktore zacina plynuf datumom zakupenia 
produktu zakaznikom. 

2. Pre softverove produkty plat obmedzena zaruka spolocnosti HP len na ziyhanie pri vykonani programovych prikazov. 
Spolocnost HP nezarucuje, ze I'ubovol'ny produkt bude pracovat nepretrzite alebo bezchybne. 

3. Obmedzena zaruka HP sa vztahuje len na tie chyby, ktore sa vyskytii pri normalnom pouzivani produktu, a nevztahuje 
sa na ziadne ine problemy. vratane tych, ktore vznikli v dosledku: 

a. nespravnej udrzby alebo upravy; 

b. pouzivania softveru, medii, suciastok alebo spotrebneho tovaru, ktore nedodala spolocnost HP a pre ktore 
neposkytuje podporu; 

c. prevadzky nevyhovujucej specifikaciam produktu; 

d. neopravnenych uprav alebo zneuzitia. 

4. V pripade tiaciarenskych produktov HP nema pouzitie atramentovej kazety, ktorii nevyrobila spolocnost HP, alebo 
opatovne naplnenej atramentovej kazety ziadny vplyv ani na zaruku pre zakaznika, ani na zmluvu o podpore 
spolocnosti HP uzavretu so zakaznikom. Ak vsak ziyhanie alebo poskodenie tlaciarne suvisi s pouzitm atramentovej 
naplne ineho vyrobcu ako spolocnosti HP alebo opatovne naplnenej atramentovej kazety, spolocnost HP si uctuje 
standardne poplatky za straveny cas a material dodany v suvislosti s odstraiiovanim konkretnej chyby alebo 
poskodenia tlaciarne. 

5. Ak spolocnost HP dostane pocas prislusnej zarucnej lehoty oznamenie o chybe I'ubovol'neho produktu, na ktory sa 
vztahuje zaruka, spolocnost HP bud' opravi, alebo vymeni produkt, a to podl'a uvazenia spolocnosti HP. 

6. Ak spolocnost HP nie je schopna opravit alebo vymenit chybny produkt, na ktory sa vztahuje zaruka, spolocnost HP v 
primeranej lehote po oznameni chyby vrati kiipnu cenu daneho produktu. 

7. Spolocnost HP nie je povinna opravit ci vymenit produkt alebo vratit zan peniaze, kym zakaznik nevrati chybny produkt 
spolocnosti HP. 

8. Lubovol'ny nahradny produkt moze byt bud' novy alebo ako novy za predpokladu. ze jeho funkcnost je prinajmensom 
totozna s funkcnost'ou nahradzaneho produktu. 

9. Produkty znacky HP mozu obsahovaf upravovane casti, sucasti alebo materialy z hl'adiska vykonu rovnocenne s 
novymi. 

10. Toto vyhlasenie o obmedzenej zaruke spolocnosti HP je platne v kazdej krajine, v ktorej je predmetny produkt HP 
distribuovany spolocnost'ou HP. Zmluvy na d'alsie zarucne sluzby, ako napriklad servis u zakaznika, mozno ziskatv 
kazdom autorizovanom stredisku sluzieb spolocnosti HP v krajinach, kde je produkt distribuovany spolocnost'ou HP 
alebo autorizovanym dovozcom. 

B. Obmedzenia zaruky 

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATIVOU, ANI SPOLOCNOSf HP ANI JEJ DODAVATELIA 
NEPOSKYTUJU ZIADNE INE ZARUKY ALEBO PODMIENKY AKEHOKOLVEK DRUHU, Cl UZ VYSLOVNE ALEBO 
IMPLIKOVANE, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA 
KONKRETNY UCEL. 

C. Obmedzenia zodpovednosti 

1 . V rozsahu povolenom miestnou legislativou su prava na napravu udelene v tomto zarucnom vyhlaseni jedinymi a 
vyiucnymi pravami na napravu zakaznika. 

2. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATIVOU, S VYNIMKOU ZAVAZKOV gPECIFICKY UVEDENYCH V 
TOMTO ZARUCNOM VYHLASENI, SPOLOCNOST HP ALEBO JEJ DODAVATELIA NEBUDU V ZIADNOM PRIPADE 
ZODPOVEDAf ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLASTNE, NAHODNE ALEBO NASLEDNE SKODY CI UZ NA ZAKLADE 
ZMLUVY PROTIPRAVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRAVNEJ TE6RIE, ATO BEZ OHLADU NA UPOZORNENIE 
NA MOZNOSf VZNIKU TAKYCHTO SKOD. 

D. Miestna legislat'va 

1 . Toto zarucne vyhlasenie udel'uje zakaznikovi konkretne zakonne prava. Zakaznik moze mat aj ine prava, ktore sa 
menia podl'a jednotlivych statov USA, podl'a jednotlivych provincii v Kanade a podl'a jednotlivych krajin kdekolVek inde 
na svete. 

2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto zarucne vyhlasenie v rozpore s miestnou legislativou, bude sa mat za to, ze toto 
zarucne vyhlasenie bude upravene tak, aby bolo v sulade s danou miestnou legislativou. Podl'a takejto miestnej 
legislativy niektore odmietnutia a obmedzenia tohto zarucneho vyhlasenia nemusia pre zakaznika platit. Napr. niektore 
staty V USA ako aj niektore vlady mimo USA (vratane provincii v Kanade), mozu: 

a. vyiucit odmietnutia a obmedzenia v tomto zarucnom vyhlaseni z obmedzenia zakonnych prav zakaznika {napr. 
Vel'ka Britania); 

b. inak obmedzit schopnost vyrobcu uplatnit taketo odmietnutia alebo obmedzenia; 

c. udelit zakaznikovi d'alsie zarucne prava, specifikovaf trvanie d'alsich implikovanych zaruk, ktore vyrobca nemoze 
odmietnut, alebo povolit obmedzenia trvania implikovanych zaruk. 

3. ZARUCNE PODMIENKY ZAHRNUTE DO TOHTO ZARUCNEHO VYHLASENIA- S VYNIMKOU ZAKONOM 

POVOLENEHO ROZSAHU - NEVYLUCUJU, NEOBMEDZUJU ANI NEMENIA, ALE DOPLNAJU ZAVAZNE ZAKONNE 
PRAVA VZTAHUJUCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZAKAZNIKOM. 

Informacia o obmedzenej zaruke HP 

Vazeny zakaznik, 

V prilohe su uvedene mena a adresy spolocnosti skupiny HP, ktore zabezpecujii pinenia z obmedzenej zaruky HP (zaruka 
vyrobcu) vo vasej krajine. 

Pokial' mate na zaklade vasej kupnej zmluvy voci predavajucemu prava zo zakona presahujuce zaruku vyrobcu, take 
prava nie su uvedenou zarukou vyrobcu dotknute. 

Slovenska republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Mileticova 23, 826 00 Bratislava 



5 Technicke vlastnosti 



Tato cast' obsahuje informacie o minimalnych systemovych poziadavkach na 
instalaciu softveru tiaciarne HP Photosmart a vybrate technicke vlastnosti tiaciarne. 

Uplny zoznam teclinickycli vlastnosti tiaciarne a systemovych poziadaviek najdete v 
elektronickom pomocnikovi. Informacie o zobrazeni elektronickeho pomocnika 
najdete v casti Zdroje d'alslch informacil. 

Systemove poziadavky 



Sucast' 


Minimalne poziadavky 
pre pocitac so 
systemom Windows 


Minimalne poziadavky 
pre pocitac Macintosh 


Operacny system 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home a 
XP Professional 


Mac® OS X verzie 10.2.3 
az 10.3.x 


Procesor 


Intel® Pentium® II (alebo 
ekvivalentny) alebo 
vykonnejsi 


G3 alebo vykonnejsi 


Operacna pamat' 


64 MB (odporuca sa 
128 MB) 


Mac OS verzie 10.2.3 az 
10.3.x: 128 MB 


Vol'ne miesto na disku 


500 MB 


500 MB 


Obrazovka 


800 X 600, rozlisenie 
farieb 16 bitov alebo viae 


800x600, rozlisenie 
farieb 16 bitov alebo viae 


Mechanika CD-ROM 


4x 


4x 


Pripojenie 


USB 2.0: System 
Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home alebo XP 
Professional 

PictBridge: pomocou 
predneho portu pre 
fotoaparat 

Bluetooth: pomocou 
volitel'neho adaptera pre 
bezdrotove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth 
(len pre system Windows 
XP) 


USB 2.0: System 

Mac OS X verzie 10.2.3 

az 10.3.1 

PictBridge: pomocou 
predneho portu pre 
fotoaparat 
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Kapitola 5 

pokracovanie 



Siicast' 


Minimalne poziadavky 
pre pocitac so 
systemom Windows 


IVIinimalne poziadavky 
pre pocitac IVIacintosh 


Prehl'adavac 


Microsoft Internet 






Explorer 5.5 alebo novsia 






verzia 





Technicke vlastnosti tiaciarne 



Kategoria 


Technicke vlastnosti 


Pripojenie 


USB 2.0: Systemy Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home a XP Professional; 
Mac OS X verzie 10.2.3 az 10.3.x 

PIctBridge: Systemy Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home a XP Professional; 
Mac OS X verzie 10.2.3 az 10.3.x 

Bluetooth: Systemy Microsoft Windows XP Home 
a XP Professional 


Formaty suborov obrazkov 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bitov, RGB, nekomprimovany, prekladany 

TIFF 24-bitov, YCbCr, nekomprimovany, prekladany 

TIFF 24-bitov, RGB, pakovane bity, prekladany 

TIFF 8-bitov, stupnica sivej, nekomprimovany, 
pakovane bity 

TIFF 8-bitov farebna paleta, nekomprimovany, 
pakovane bity 

TIFF 1-bit, nekomprimovany, pakovane bity, ID 
Huffman 


Okraje 


TIac bez okrajov: horny 0,0 mm, dolny 12,5 mm, 
I'avy a pravy 0,0 mm 

TIac s okrajmi: horny 3 mm, dolny 12,5 mm, I'avy a 
pravy 3 mm 


Vel'kosti medii 


Fotograficky papier 10 x 15 cm 

Fotograficky papier 10 x 15 cm s uskom sirky 
1,25 cm 

Fotograficky samolepiaci papier Avery C66 11 a 
C6612 vel'kosti 10 x 15 cm, 16 obdlznikovych 
alebo ovalnych samolepiek na jednej strane 

Fotograficky papier pre panoramaticke fotografie 
(pre vopred pospajane fotografie) 102 x 305 mm 

Indexove karty 1 0 x 1 5 cm 
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Kategoria 


Technicke vlastnosti 




Karty Hagaki 100 x 148 mm 

Karty A6 105 x 148 mm 

Karty vel'kosti L 90 x 127 mm 

Karty vel'kosti L 90 x 127 mm s uskom sirky 12,5 mm 


Typy medii 


Fotograficky papier 

Karty: index, Hagaki, A6, a karty vel'kosti L 

Fotograficky samolepiaci papier Avery C66 11 a 
C6612 


Pamat'ove karty 


CompactFlash typ 1 a II 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Stick 
xD-Picture Card 


Formaty suborov 
podporovane pamat'ovou 
kartou 


TIac: Vsetky podporovane formaty suborov 
obrazkov a videa 

Ukladanie: Vsetky formaty suborov 


Prevadzkove podmienky 


Maximalne prevadzkove hodnoty: 5 - 40 °C 

(41 _ 104 °F), rel. vlhkost' 5-90 % 

Odporucane prevadzkove hodnoty: 15 - 35 °C 

(59 - 70,56 C), rel. vlhkost 20 - 80% 


Zasobnik papiera 


Jeden zasobnik na fotograficky papier vel'kosti 
10x15 cm 


Kapacita zasobnika papiera 


20 listov, maximalna hrubka jedneho listu 292 |jm 
(11,5 mil) 


Spotreba energie 


USA 

TIac: 12,3 W 

Pri necinnosti: 6,29 W 

Vo vypnutom stave: 4,65 W 

Inde vo svete 

TIac: 1 1 ,4 W 

Pri necinnosti: 5,67 W 

Vo vypnutom stave: 4,08 W 


TIacova kazeta 


Trojfarebna (7 ml) 

Trojfarebna (14 ml) 

Fotograficka kazeta pre odtiene sivej 
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Kategoria 


Technicke vlastnosti 




Poznamka Cisia kaziet, ktore sa mozu pouzit' v 
tiaciarni, sa menia v zavislosti od krajiny alebo 
oblasti a su uvedene na zadnej strane tiacenej 
Pouzivatel'skej prirucky pre tiaciaren 
HP PhotoSmart 330 series. 


Podpora standardu USB 2.0 


Systemy Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home alebo XP Professional 

Systemy Mac OS X verzie 10.2.3 az 10.3.x 

Spolocnost' Hewlett-Packard odporuca pouzivat' 
kabel USB kratsi ako 3 m. 


Formaty suborov videa 


Motion JPEG AVI 
Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 


Cislo modelu zdroja 
napajania 


HP Part #0957-2121 (Severna Amenka), 100- 
240 V striedaveho prudu (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) 

HP Part # 0957-2120 (ostatne krajiny), 100 - 240 
V stnedaveho prudu (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reonent or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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